O. WALENTY WOJCIECH 


ur. 24 marca 1867 r., opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 15 listopada 
1948 r. Przeżył w zakonie 63 lat, w klasztorze wielickim pracował 56 lat: 
i w kapłaństwie 58 lat. 


Nabożeństwo przy zwłokach odprawione zostanie w klasztorze OO. Reformatów w Wieliczce w środę 
dnia 17 listopada 1948 r. o godzinie 10 rano, po czym zwłoki zostaną złożone na cmentarzu klasztornym, 
na który-to obrzęd zaprasza 


Konwent Wielicki i cała Prowincja. 


żakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
FRANCISZKA FRYTA 
Wieliczka, ulica Ks. Goljana 10, Telefon 80 


Drukarnia Związkowa w Krakewie, ui. Mikełajske 13 
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